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8 L I B R O 

• /j l DISEGNI, che feguono ;fono della cafa del Con te Ifepp o de’ PortifamiVlia nobiH-r. 
v della detta Otta . Guarda quefta cafa fopra due ftrade publiche : epero ha due entrate leaual ' 

no quattro colonne per ciafcuna , che tolgono fufo il uolto ; e rendono il luogo di fopra ficuro 1 r 
Itanze prime fono in uolto . L’altezza di quelle , che lono a canto le dette entrate ; e fecondo Tni - C 
momododeiraltezzade’ uolti . Le ftanze feconde,cioe del fecondo ordine, fonoinfolarn 
coli le prime, come le feconde di quella parte di fabrica, ch e ftata fatta j fono ornate di pitture l A- 
ltucchi bellislimi di mano de’ fopradetti valent’huomini i & di Melfer PaqloVeronefe Pittore e * 
cellentislimo,Ucortilecircondatodaportici,alqualeliuada dette entrate per un’andito • haiu*r ' 
le colonne alte trentafei piedi e mezo,cioe quanto e alto il primo,e fecondo ordine . Dietro a nu^ 3 
He colonne ui fono pilaftri larghi un piede,e tre quarti ; e grosfi un piede,e due oncie , che loftenr/ 
ranno Upauimento della loggia di fopra , Quefto cortile diuide tutta la cafa in due parti : quella di ' 
uantx leruira ad ufo del padrone , e delle fue donne : e quella di dietro fara da metterui i foreftierh 
. onde quei di cafa , & 1 fo^ejlieri refteranno liberi da ogni rifpetto : alche gli antichi, e masfimamen- 
te 1 Greci hebbero grandishino riguardo . Oltra di cio feruira anco quefta partitione in cafo che i di 
Iceiidenti del ludetto gentil huomo uoleflero hauere i fuoi appartamenti leparati. Ho uoluto poner 
le icale principalifotto’l portico, che rilpondano a mezo del cortile : accioche quelli,che uo^lio- 
no lalir di fopra ; fiano come aftretti a ueder le piu belle parti della fabrica ; & ancho accioche eifen 
do nel mezo polfano feruire ail'una,e all’altra parte . Le cantine , e i luoghi fimili fono fotterra . Le 
ftalle fono fuori del quadro della cafa : & hanno l’entrata per fotto la fcala . De difegni in forma 
grande; llprimoedi parte della facciata,&il fecondodi parte del cortile. " 
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